werkmistrz c. k. kolei państwowej z Zagórza 


przeżywszy lat 57, po krótkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia Il Stycznia 1893 r. 


W smutku pozostała familia zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, który 
odbędzie się w Piątek dnia 13-go b. m. o godzinie 3-ciej popołudniu z Zakładu klinicznego wprost 
na miejsce wiecznego spoczynku. 


